PONT   SUR   LE   BRAS   DROIT   DU   RIIONK,   DIT   DK   VILLKNKUVK
A   AVIGNON1   (VAUCLUSE) Route nationale n° iOO de. Montjjc.llic.i' a Conl
1905-1909                      An]rte(>4()-)H
4. Principales dispositions el dimensions. — Ce sont cellos du pout Boucicaufc2 : mfimo port6c, mfimo surbaissemont, m&mes courhes d'inlrn-dos et d'cxtrados en projection de chatneUe, mOmes e'pnisspurs des voiltes cL des piles, m&nc apparuil, meme mode d'execution des grandos voutes....
Lcs cordes des voutes 3 a 9 (f,) sonfc hori/ontales ; celles de rive (1, 2, 10) sont en rampe de Om30 par archc.
2.   Piles.   — Les arcades aveugles des pilastres et lours corbeaux sont imite's des remparts d'Avignon : les arcades semblcnt petitcs.
3.   Trottoirs en encorbellement. — Les trottoirs ct le garde-corps en fonte sont en encorbellement sur consoles en beton «rm6. La largeur dispo-nible entre parapets est ainsi de 10m, pour 8m2() entrc tetes.
1.  — A la place du pont en Jiois de 1809. On a mainlcnu la circulation pendant la cotiHlrucLion, par une passerelle provlsoire en bois, 6tablie a 50ra environ en arnoriL.
2.  - Snrte (> 40"')2 — Tome III.forCail ................................................                •] 075 ooo '
